' al 


“-—5 


* 


. Work Order ID 81608 


Магсй-16-12 7:44:50 АМ 
Item ID: 
Revision ID: 


D412-761-045 


*R160R* 
*" — *Nonnnani0n* 


Setup Start 


Расе | 


*NS4* 


Item Name: Large Bubble Window. LH Stop Ж N с 2 * 
Start Date: — 16/03/2012 Start Qty: 2.00 *2* Cust Нет ID: i 
Required Date: 30/03/2012 Req'd Qty: 2.00 *O* Customer: | 
Reference: Y 

dome eS TL Еч cq 5223 Ж pem Run Start ж ж. 
Approvals: Process Plan: ML Date: 1/63] Lb Tooling: Date: _ | N R 1 

Sto 
ОС: В Date: _ SPC (Y/N): Date: | P *N R Ры 
SequenceID/ — 00 Operation Қ (0 |^ Set Up/ _ ToollD  Tool& Plan Accept Reject Reject Insp. 
Work Center ID Description Run Hours Code Qty Qty Number Stamp 
Draw Nbr Revision Nbr 

Е HN D412-761 Rev D 
100 0.00 
*4nn* DOCUMENT CONTROL MLT г/25/© 
БС мын дық кее eun cM MINE I UIN. 


Document Control 


110 


*1410* 


Packaging 
Packaging 


120 : 


х420 
QC 


Quality Control 


Pick Kit 


Memo 


QC4- 100% Inspect kits for completeness 


Memo 


Photocopy bluefile & type labels per РРР 0412-761-045 СНСО001 ж 


0.00 


0.00 


0.00 


0.00 


t» пы 


Salda 


2 


S> 12-03-22 


Woo P Ltd- < 


WORK ORDER CHANGES 
Approval | Approval 
QC Inspector 


Part No: | РАВ #: Fault Category: NCR: Yes Мо DQA: 9 9 Date: 


Resolution: Disposition: QA: N/C Closed: Date: 
WORK ORDER NON-CONFORMANCE (NCR) 


m Corrective Action Section B DS 
Description of NC - = Verification | Approval | Approval 
DATE | STEP Section A Initial Action Description Sign & Section C Chief Eng | QC Inspector 
Chief Eng Chief Eng Date 


NOTE: Date & initial all entries 


HMFORMS Quality Аѕѕигапсе\арргомеа QANCRWO RevE 


4 


.Work Order ID 81608 
March-16-12 7:44:50АМ 


Item ID: 
Revision ГО: 
Item Name: 


Start Date: 16/03/2012 
Required Date: 30/03/2012 
Reference: 


Approvals: 
QC: 


Sequence ID/ ` 
Work Center ID 
130 

*1^40n* 
Packaging 
Packaging 


140 
* 1 ДГ\* 
QC 


Quality Control 


D412-761-045 


Process Plan: . 


Large Bubble Window, LH 


Start Qty: 2.00 
Req'd Qty: 2.00 


"Operation | 
Description 
Packaging 


Memo 


 *RARNA* 


Accept “МОПППАП1ПП® Setur Start ЕТІГІН 
бір Жж М с 2 ж 
Cust Item ID: 
Customer: 
ја 44777451 R Start 
Tooling: Е Date: j ES *N R 1 * 
SPC (Y/N): He Date: ` Stop * N R 2* 
ЕСТІГЕН  ToollD  Tool£ Plan Accept Reject Reject Insp. 
Run Hours Code Qty Qty Number Stamp 
0.00 
С; 
y Lha Qo 


Identify and p от shipping as per PPP D412-761-045 
ido ЦА 


PPP Rev: 


ОС21- Final Inspection - Work Order Release 


Memo 


0.00 


0.00 


PRIES 


"ud 


“Бап s Ltd DOR | | ; 


roval 
s Eng / Approval 
Prod Mar QC Inspector 


WORK ORDER CHANGES 


Part No: PAR 4: Fault Category: NCR: Yes Мо DQA: Date: 
ccr Disposition: QA: N/C Closed: Date: 
WORK ORDER NON-CONFORMANCE (NCR) 


"P Corrective Action Section B T" 
Description of NC - — : Verification | Approval | Approval 
DATE | STEP Arpa А Initial Action Description "| Sign 4 Section C ChiefEng | QC Inspector 
Chief Eng Chief Eng Date 


NOTE: Date & initial all entries 


НМРОАМ$\СцаЙу Assurancevapproved QAWCRWO RevE 


Picklist Print 
+ March-16-12 7:44:55 AM 


Parent Пет: D412-761-045 *nD41 2-761 -045* 


Work Order ID: 81608 


Parent Item Name: Large Bubble Window, LH Start Date: 16/03/2012 Required Date: 30/03/2012 
Start Qty: 2.00 Required Qty: 2.00 

Comments: IPP Rev:A 09-01-13 rev.C as per dwg DD verified by:EC 

Component Item ID/ Replacement | Mfg/ Bin Primary Last Route Unitof | Qtyon Qty per Kit Total Qty Date Status 

Item Name Шет ID Purch Item Location Location Seq ID Measure Hand Qty Issued Issued 


D3704-3 Manufactured. “No 110 Each 3000 — ‘1 2 | L, 

c *D3704-3* е < 
Escutcheon : 

AL 


Location Loc Qty : Loc Code 
ST075 3 
56880 3 - ey 
D412-761-043 см9? \ Manufactured No MS 110 Each 1.0000 1 259, “<< 


! 


$450412-761-043* MM TU T К 


Modified Latch Mechanism, LH 


Location Loc Qt Loc Code 
FG033 1 
79138 1 
e D3676-1 Manufactured No 110 Each 0.0000 Pii 2 
2*D367R-1* * py Oæ soy 


Bubble Window, LH 


03678-1. Manufactured М0 110 Each 11.0000 l 2 | 
* t2 а ж хх S? . c 
< 73678-1 КЕЕ ар” 


Placard 


Location Loc Qt Loc Code 
51060 11 


46354 11 JÄ 


D3678-3 Manufactured No Kassie, 110 Еасһ 11.0000 { 1 2 < 
^ *l)367R-3* * со 2-08-22 ‹ 
Placard 
Location Loc Qty Loc Code 
51060 11 


46355 И М 
——— * 


A Dart Aerospace Ltd | . 


WORK ORDER CHANGES | E 
| Approval 
EX: 


Part No: PAR t: Fault Category: NCR: Yes Мо ООА: Date: 
Resolution: Disposition: QA: N/C Closed: Date: 
NCR: | WORK ORDER NON-CONFORMANCE (NCR) 


202 Corrective Action Section B TEN 
Description of NC — - mE : Verification | Approval | Approval 
DATE | STEP SCHO А Initial |. Action Description Sign & | Section C Chief Eng | QC Inspector 
Chief Eng Chief Eng Date 


NOTE: Date & initial all entries 


HMFORMSQuality Assurancelapproved QAANNCRWO RevE 


Picklist Print 
“ March-16-12 7:44:55 АМ 


Work Order ID: 81608 


Parent Item: D412-761-045 


Parent Item Name: 


x D3700-1 
*04700-1 * 
С Inboard Window Doubler 
Uu 


D3700-3 


ç *D3700-3* 


ибо Window Doubler : 


037011, 

£ *D3701-1* 
Floor Doubler 

и 


D3702-1 


< *D3702-1* 


nm Doubler 


Large Bubble Window, LH 


Manufactured 


Manufactured 


Manufactured 


Manufactured 


*R1R0R* 
*D412-781-045* 


No 110 


Location Loc 
51061 
54803 
58839 
— 
No 110 


Location Loc 
ST196 


54804 
— 
No 110 


Location Loc 
ST196 
56694 
No 110 


Location Loc 
ST196 


54806 
58840 ` 
— 


Each 


Each 


Start Date: 16/03/2012 
Start Qty: 2.00 


2.0000 


Loc Code 


2.0000 


Loc Code 


1.0000 


Loc Code 


4.0000 


Loc Code 


жж 


k*k 


жж 


* 


Required Date: 30/03/2012 
Required Qty: 2.00 


| ES Missi 


] 2 
зр >-G3-25.. Ф 


| March-16-12 7:44:55АМ _ 


Shop Packet Print 


Page 2 


—Dart Aerospace Ltd ° 


| roval 
DATE STEP рр Eng / 


Prod Mgr 


Part No: PAR #: Fault Category: NCR: Yes Мо ООА: Date: 


Resolution: Disposition: QA: N/C Closed: Date: 
WORK ORDER МОМ-СОМЕОВМАМСЕ (NCR) 


| 52 26 Corrective Action Section В PM 
Description of NC — É — - Verification | Approval | Approval 
Chief Eng Chief Eng Date 


NOTE: Date & initial all entries 


HMFORMS'Quality Assurancevapproved QAWCRWO RevE 


° . x 


Picklist Print 
* Мағсһ-16-12 7:44:55 АМ 


Work Order ID: 81608 
Parent Item: D412-761-045 


Parent Item Name: 


Large Bubble Window, LH 


*81608* 


*DA12-761-045* 


D3703-1 Manufactured No 110 Each 
же * | 
m 73703-1 
ft Doubler 
T I 
Location Loc Qty 
ST196 7 
56695 7 
, mE 
D3703-3 | Manufactured No 110 Еасһ 
* 3 * 
< *D3703-3 
Ап Corner Doubler 
Location . LocOt 
51078 2 
54808 2 
D3703-5 Manufactured No 110 Each 
ж f * 
= *D3703-5 
“LA ft Cap 
Location Loc Qt 
51061 9 
54809 9 
D3704-1 d Manufactured No 110 Each 
* 7 * 
< *D3704-1 
ТЇ ЕЗСОТСНЕОМ 
Location Loc Qt 
ST061 7 
56330 2 
56696 5 
March-16-12 7:44:56 AM | Shop Packet Print 


Start Date: 16/03/2012 


7.0000 


Loc Code 


2.0000 


Loc Code 


9.0000 


Loc Code 


7.0000 


Loc Code 


Start Qty: 2.00 


1 2 
** 


хх Ы 


** 


жж 


Required Date: 30/03/2012 
Required Qty: 2.00 


| Page 3 


D — Ltd | жэ 


WORK ORDER CHANGES 


DATE STEP PROCEDURE CHANGE 


Part No: PAR Ж: Fault Category: NCR: Yes Мо DQA: Date: 


Approval | A ; 
| pproval 
Chief Eng/ | ос Inspector 


Resolution: Disposition: QA: N/C Closed: Date: 


ы WORK ORDER МОМ-СОМЕОВМАКСЕ (NCR) 
Corrective Action Section B е 
Оеѕсгі tion of NC - E Verification roval E 
Chief Eng Chief Eng Date 


NOTE: Date & initial! all entries 


HMFORMS Quality Assurancevapproved QANCRW O RevE 


* - 
Picklist Print 
* March-16-12 7:44:56 АМ 


Work Order ID: 81608 


D412-761-045 
Parent Item Name: Large Bubble Window, LH 


Parent Item: 


037081 „.. Manufactured 


*D3708-1* 
пурте 


D3708-3 , 


s *D3708-3* 
panele 


! 


D3709-1 Manufactured 


*Р)3709-1* 
а 


D3709-3 , 


5,*D3709-3* 


Angle ` 


Manufactured 


Manufactured 


*81608* — 
*D412-781-045* 


No 110 Each 
Location Loc Qtv 
ST196 5 
56697 5 
No — 110 Each 
Location Loc Qt 
ST196 5 
56698 5 
— əye 
No 110 Еасһ 
Location Loc Qt 
51196 16 
54814 9 
| — 
56699 7 
Мо 110 Еасһ 
Location Loc Qt 
ST196 10 
34815. 2 
56700 8 


Start Date: 16/03/2012 
Start Qty: 2.00 


5.0000 


Loc Code 


5.0000 


Loc Code 


16.0000 


Loc Code 


10.0000 


Loc Code 


Required Date: 30/03/2012 
Required Qty: 2.00 


March-16-12. 7:44:56 AM 


| Shop Packet Print | 


- — Dart Wo е . °. 


"WORK ORDER CHANGES 


Approval | Approval 
Chief Eng / 
Prod Маг QC Inspector 


Part No: PAR it: Fault Category: NCR: Yes Мо РОА: Date: 
| Гони де Disposition: QA: N/C Closed: Date: 


WORK ORDER NON-CONFORMANCE (NCR) 


жы Corrective Action Section B 
Description of NC — Verification Approval | Approval 
Ба 5ТЕР Section А Initial Action Description Sign & Section C Chief Eng | QC Inspector 
Chief Eng Chief Eng Date 


NOTE: Date & initial all entries 


HMFORMSQuality Assurancevapproved QANCRWO RevE 


с - " 


Picklist Print 
"March- 16-12 7:44: и 


Work Order ID: 81608 


D412-761-045 
Large Bubble Window. LH 


Parent Item: 


Parent Item Name: 


p D3802-1 Manufactured 


*D 380241 
Window. 58а. Qu Му кора 


бд, 


МЕ 'Cut one рег dwg d3802- 1- no 
ы 019458 


c Yro458R* 


Cutting Template 


- 
- К 


Manufactured 


AN3-7A 


5  ANA-7A* 


2, Bolt 


Purchased 


a AN960JD10 7 NAS1149D0363J Purchased 
1, Ы—— 


A*ANORO.ID10* 


Washer 
MS21042L3 ( 


С *MS210421 2% 
+" 


Purchased 


_*81608* 


*D412-761-045* 


No 110 f 
Location Loc Ог 
51412 104.75 
56881 4.75 
81021 100 
— ы 
No 110 Each 
No 110 Еасһ 
Location Loc Qty 
ST351 147 
117872 147 
No 110 Each 
No 110 Each 
Location Loc Qty 
ST300 3091 
117441 16 
117885 32 
118451 5 
118927 3 
119017 2862 
 —— 
119075 173 


Start Date: 16/03/2012 


Start Qty: 2.00 


Required Date: 30/03/2012 
Required Qty: 2.00 


104.7500 13.5 27 
SU m sisse s 

Loc Code 

0.0000 | ЖЕКЕ, 
жж | 

147.0000 26 52 
жж S š 

Loc Code 

0.0000 52 104 
" JmiJo3o& se. 

3,091.000 26 52 ко 
жж ¿=s í 

S > 2 12-03 E. 
Loc Code 


March-16-12 7:44:56 AM 


Shop Packet Print 


Page 5 


— — Dart Wo Ltd . | x 


roval 
DATE | STEP PROCEDURE CHANGE E) Approval 
Prod Mar QC inspector 
Part No: PAR 4: Fault Category: NCR: Yes Мо DQA: Date: 
| сии ни Disposition: ОА: МС Closed: . Date: 
WORK ORDER МОМ-СОМЕОВМАМСЕ (NCR) 
.DATE | STEP Description of NC farrective Acton - 2990100 B Verification | Approval | Approval 
Chief Eng Chief Eng Date 


NOTE: Date & initial all entries 


HMFORMS Quality Assurancevapproved QÀANCRWO RevE 


а № 


Picklist Print Page 6 
* March-16-12 7:44:56 АМ 


Work Order ID: 81608 т *94 608* 
Parent Item: D412-761-045 *D4 1 2-761 -045* 


Parent Item Name: Large Bubble Window, LH 


Start Date: 16/03/2012 Required Date: 30/03/2012 
Start Qty: 2.00 Required Qty: 2.00 


MS24694-C5 Purchased No 110 Each 65.0000 1 2 
< *MS24R94-C5^* E m Es 
crew * š 


Location Loc Qty Loc Code 
ST289 65 
106815 65 ) K 
MS24694-C13 Purchased No | 110 Еасһ 42.0000 1 2 
<, *М$24694-С13* ГАРЗ 
Crew, „ 
Location Loc Qty Loc Code 
51289 . 42 EN 
108558 42 22 X 


March-16-12 7:44:56 AM — n m Shop Packet Print Page 6 


р жр = ана 


— — Dart Aerospace Ltd 


WORK ORDER CHANGES 


PROCEDURE CHANGE 


DATE | STEP 


Ж Рап Мо: ё PAR 4: Fault Category: NCR: Yes No DQA: Date: 


Approval A i 

Í pproval 
EE: 
Resolution: | Disposition: __ QA: МС Closed: Date: 


WORK ORDER NON-CONFORMANCE (NCR) f 


| EN. Corrective ‘Action Section B RD 
Description of NC — - с. - Verification | Approval | Approval 
‚ DATE. STEP Section A Initial Action Description Sign & Section C Chief Eng QC Inspector 
Chief Eng Chief Eng Date 


NOTE: Date & initial all entries 


HMFORMS Quality Assurancevapproved QANCRWO RevE 


DART AEROSPACE LTD. REFERENCE-ONLY IIN-D412-761 
did Page 8 of 11 


5.0 PARTS LIST, FULL VERTICAL REFERENCE DOOR MOD 


PART NUMBER | DESCRIPTION 


| |D412-761-043 | MODIFIED LATCH MECHANISM KIT, LH _ | 
| . |0D412-761-045 | LARGE BUBBLE WINDOW KIT, LH_ | 
|  |D412-761-047 | DOOR MOUNTED INSTRUMENT PANEL КІТ, LH | 
| X [0412-761-049 | ARMREST KIT, LH 
|... | 
l _ | 
=н 
ШИШ 


еш ыы з == “сы = 
LATCH ASSEMBLY 


FORWARD GUIDE 
FT GUIDE 


CREW 
ASHER 
UT 


ARGE BUBBLE WINDOW 
LACARD 

PLACARD 

uum INBOARD WINDOW DOUBLER 

""7"PD3700-3: 7 * | OUTBOARD WINDOW DOUBLER 

| -. ou [D3701-21 ` FLOOR DOUBLER 

| ]D37021 | FORWARD DOUBLER 

| 1 03703-1 . | AFT DOUBLER 

МИН 

ВЕЩЕЙ 


АЕТ CORNER DOUBLER 
— .. ]D37035 4 | AFT САР 
| 1 03704-4 ,  |ESCUTCHEON 
| _ | 03704-3 “7 |Е5СОТСНЕОМ 
ANGLE 


.D3709-1 < | ANGLE 


> xic| zixio| |> 
Q 
г 
т 


м 
a = pa 
t Í: 
HH 


| 
[55] 
Со 
e 
N 
EN 
4 
— 
Q 
о 
Oj о> 
m 
>É 
m 


DT9458 i UTTING TEMPLATE 


OLT 
ASHER 

NUT 

SCREW (ОВ М524694-55 


ЕЕ 

mane 

| | MS24694-C13 SCREW (OR М524694-513 
L.l. | 
| | D3705-041 INSTRUMENT PANEL ASSEMBLY 
ШШ 
ри 
ВЕ 


> 
= 
Ф 
uf 
| 
| 


Ld 


м. 
№ 
о 
і 


[e| 


3705-043 * INSTRUMENT PANEL WELDMENT 
3335-1 * SPRING 
3705-5 * ACCESS PANEL 


" 


3706-5 


БЕРЕШ 

| 193773 ^ |*MOUNTINGLUG 
| |ANS26C1032R6 | *SCREW 
Го. | 
lr] 
l 


> 


N960JD516 * WASHER 


5 171498 “ SPRING SLOTTED PIN 
S24693-C272 * SCREW (OR MS24693-S272 
*DENOTES PART IS INCLUDED WITH ASSEMBLY ABOVE 


(CONTINUED ON PAGE 9) 


> 


| 


e COPYRIGHT © 2008 BY DART AEROSPACE (Тр. 
THIS DOCUMENT IS PRIVATE AND CONFIDENTIAL AND IS SUPPLIED ON THE EXPRESS CONDITION THAT IT IS NOT TO BE USED FOR ANY PURPOSE OR COPIED 
OR COMMUNICATED TO ANY OTHER PERSON WITHOUT WRITTEN PERMISSION FROM DART AEROSPACE LTD. 
Revision: D 
Date: 09.06.18 


REFERENCE ONLY 


DART AEROSPACE LTD. IIN-D412-761 
Page 9 of 11 
(CONTINUED FROM PAGE 8) 
QTY | QTY | QTY | QTY 
-041 | -043 | -045 | -047 | -049 | PART NUMBER | DESCRIPTION 
| j| |. |2]|  [|D0D3771 . ^ |MOUNTINGLUG 
| j| |] j 1] [6 1637904 Т [INDEXING BLOCK 
ШОР БЕН БЕБЕН БЕКЕШ 


р. гоз el 
АМЗ-ЗА BOLT 


D3867-1 CONNECTOR PLATE 


AN526C1032R6 _| SCREW 
| AN743-12 | 


AN743-12 BRACKET 


ет 

сағын 

ИШ 

ЕКЕШ 

Бекен 

| |AN960JDIOL | WASHER 

| | м52107503 — | МОТРЕАТЕ (OR MS21073-3 
| |MS24693-C272 | SCREW (OR MS24693-S272 
| [| М527039-1-17 | SCREW 

| |1М527039-1-7 | SCREW 

| [| MS21042L3 мыл 

| |1М521919М/068 | CLAMP 

cr d 

MOUNTING PLATE ASSEMBLY 
* KEYWAY 

* PROTECTIVE PLATE 

* MOUNTING PLATE 

* SCREW 

* WASHER 

* NUT 

MS21209F 1-20 * HELI-COIL, SCREW LOCKING (RED 
* SCREW (OR MS24693-S271 


MS24693-C273 * SCREW (OR М524693-5273 


Ба 
РЕШЕТЕ СИГЕЗ ГАРЕБ ТЕРНЕРКЕРЕН 
| | | 1 _ [03695044 | SLIDER ASSEMBLY 
| | 1] 1 1636951 ^ ^ ]|*SLIDER 

| | 1 1636953 | *ЅТОРРЕК 

| | 1.1D3801-1  . |*HANDRETRACTABLE SPRING PLUNGER 
| | | 1 | М521209Ғ6-25 | *HELI-COIL, SCREW LOCKING (RED 
Ен 
[- o 
л) 
БЕН 
кету 
| 


MS21209F1-20 * HELI-COIL, SCREW LOCKING (RED 
S24693-C276 * SCREW (OR MS24693-S276 


| 

| 1 (13780-44 | ARMREST ASSEMBLY 
* ARM ASSEMBLY 
D 


** ARM 
[| ** HAND RETRACTABLE SPRING PLUNGER 
| | | 1 1D3781-0414 |  |*LATERAL CUSHION ASSEMBLY 
| | 1 [| 03781-043 |  |*ARMREST CUSHION ASSEMBLY 
| | 1 1037853 ^ |" BRACKET 
| | 1 [6039774 |[*вот 
| 1 [03978-1 . | "МОТ(САФТЕЦАТЕО 
| | | 1 |03979-1 — — |*WASHER (SQUARE HOLE 
| | 2 [ANS7ü-6 7 |*WASHER 
Еті 
pore 
ЕН 
Әмен 


* COTTER РІМ 
* NUT 

* SCREW 

* SCREW 

* WASHER 


* DENOTES PART IS INCLUDED WITH ASSEMBLY ABOVE 
** DENOTES PART IS INCLUDED WITH ASSEMBLY ABOVE 


(CONTINUED ON PAGE 10) 


s COPYRIGHT © 2008 BY DART AEROSPACE LTD e 
THIS DOCUMENT IS PRIVATE AND CONFIDENTIAL AND IS SUPPLIED ON THE EXPRESS CONDITION THAT IT IS NOT TO BE USED FOR ANY PURPOSE OR COPIED 
OR COMMUNICATED TO ANY OTHER PERSON WITHOUT WRITTEN PERMISSION FROM DART AEROSPACE LTO. 
Revision: D 
Date: 09.06.18 


REFERENCE ONLY 


IIN-D412-761 


DART AEROSPACE LTD. 
Page 10 of 11 


(CONTINUED FROM PAGE 9) 


QTY | QTY | QTY | QTY | QTY 
-044 | -043 | -045 | -047 | -049 | PART NUMBER | DESCRIPTION 


r | | | а i JANG — SBOT j 
— | | | | [ANG28  |вот____ а 

L | |]. j 1 [AN310-6  ЈСАФТЕШАЕОМТ | 
| 2 |NAas1515H6L  |WASHR 7 | 
| 1 [MS24665-302 | COTTERPIN | 
| 8 | MS210753 —  |NUTPLATE  . ........... 


6.0 PARTS LIST, OPTIONAL VENT KIT 


QTY 
-141 PART NUMBER | DESCRIPTION 


| X [0412-761-141 VENT KIT 
[2 22] 


[Ел шеша. ого Ul Zi ас ENS CM 
D3932-1 SNAP VENT 


* COPYRIGHT Ф 2008 BY DART AEROSPACE LTD « 
THIS DOCUMENT IS PRIVATE AND CONFIDENTIAL AND IS SUPPLIED ON THE EXPRESS CONDITION THAT IT IS NOT TO BE USED FOR ANY PURPOSE OR COPIED 
OR COMMUNICATED TO ANY OTHER PERSON WITHOUT WRITTEN PERMISSION FROM DART AEROSPACE LTD. 


Revision: D 
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